Google Bubble Level i najlepsze alternatywne aplikacje poziomnicy na Android i iPhone (2026)
Czy ukryta poziomica Google wystarczy? Porównujemy ograniczenia poziomnicy Google z najlepszymi dedykowanymi aplikacjami poziomnicy na Android i iOS, w tym Bubble Level & Angle Gauge.
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Google ma ukrytą poziomicę

Czy wiesz, że wyszukiwarka Google ma wbudowaną poziomicę? Wystarczy wyszukać „bubble level" lub „poziomica" na telefonie z Androidem, a interaktywna poziomica pojawi się bezpośrednio w wynikach wyszukiwania.

Działa za pomocą akcelerometru telefonu — tego samego czujnika, który wykrywa obrót ekranu. Do szybkich zadań, jak zawieszenie ramki na zdjęcia, może wystarczyć.


Gdzie poziomica Google zawodzi

Choć to sprytny trik, poziomica Google ma 6 istotnych ograniczeń, które czynią ją niewiarygodną do poważnych prac:


	Brak kalibracji — To krytyczna wada. Każdy czujnik telefonu ma niewielkie fabryczne odchylenie. Bez kalibracji poziomica Google może być przesunięta o ułamki stopnia, czego nie zauważysz, a to kumuluje się na długich dystansach.

	Tylko jeden tryb — Działa tylko z telefonem położonym płasko. Brak trybu powierzchni, trybu krawędzi czy trybu inklinometru.

	Brak odczytu kąta — Widzisz poruszającą się bańkę, ale nie widzisz rzeczywistej wartości liczbowej kąta.

	Brak funkcji wstrzymania/blokady — Nie można zamrozić odczytu, aby go zanotować lub porównać.

	Brak historii ani udostępniania — Nie ma sposobu na zapisanie pomiarów lub udostępnienie ich innym.

	Brak wskazówek tolerancji — Nie informuje, czy pomiar mieści się w dopuszczalnych granicach dla konkretnego zadania.




Co oferuje dedykowana aplikacja poziomnicy



	Funkcja	Poziomica Google	Dedykowana aplikacja poziomnicy



	Kalibracja	❌ Nie	✅ Pełna z profilami

	Tryby	Tylko 1 (płaski)	4+ (płaski, powierzchnia, krawędź, inklinometr)

	Odczyt kąta	❌ Nie	✅ Precyzyjny liczbowy

	Funkcja wstrzymania	❌ Nie	✅ Zamrożenie odczytu

	Tolerancja	❌ Nie	✅ OK/BLISKO/POZA

	Diagnostyka	❌ Nie	✅ Autotest czujnika

	Udostępnianie	❌ Nie	✅ Karta pomiaru

	Offline	❌ Wymaga internetu	✅ Działa offline





Nasz najlepszy wybór: Bubble Level & Angle Gauge

Darmowa, bez reklam, 21MB, Android + iOS

📱 Pobierz z Google Play | Pobierz z App Store


	4 tryby pomiarowe — Płaska bańka, poziom powierzchni, poziom krawędzi i inklinometr 360°

	Pełna kalibracja 180° — Z zapisanymi profilami, cofaniem i autotestem czujnika

	Wiele jednostek — Stopnie (°), procent (%), mm/m i stosunek

	Wskaźnik tolerancji — Wizualny system OK / BLISKO / POZA do szybkiej oceny

	Pasek pewności — Pokazuje stabilność bieżącego odczytu w czasie rzeczywistym

	Funkcja wstrzymania — Zamraża bieżący pomiar jednym dotknięciem

	Blokada orientacji + ekran włączony — Ekran nie gaśnie ani nie obraca się podczas pomiaru

	Udostępnianie karty pomiaru — Udostępniaj odczyty jako obraz ze wszystkimi danymi

	Brak zbierania danych — Żadne dane osobowe ani dane użytkowania nie są zbierane

	Bez reklam — Czysty interfejs, bez rozpraszania




Inne aplikacje poziomnicy

Clinometer od Plaincode

Dostępna na iOS. Wersja podstawowa darmowa, wersja pro 1,99 $. Dobrze zaprojektowana aplikacja z czystym interfejsem, ale ograniczona do jednej platformy.

Gamma Play Level

Dostępna na Android. Darmowa, ale z nadmierną ilością reklam. Ilość reklam znacząco wpływa na komfort użytkowania.

Apple Measure Level

Wbudowana w iOS w aplikacji Miara. Podstawowa, ale funkcjonalna do prostych zadań. Bez zaawansowanej kalibracji ani wielu trybów.

Smart Tools Level

Dostępna na Android. Wersja pro 2,99 $. Funkcjonalna, ale wymaga nadmiernych uprawnień niezwiązanych z funkcją poziomnicy.


Pełna tabela porównawcza



	Aplikacja	Tryby	Kalibracja	Odczyt kąta	Tolerancja	Wstrzymanie	Reklamy	Cena	Platformy



	Bubble Level & Angle Gauge	4	✅ Pełna	✅ Wiele jednostek	✅ OK/BLISKO/POZA	✅	Brak	Darmowa	Android, iOS

	Poziomica Google	1	❌	❌	❌	❌	N/A	Darmowa	Android

	Apple Measure Level	1	Podstawowa	✅ Tylko stopnie	❌	❌	Brak	Darmowa	iOS

	Clinometer	2	✅	✅	❌	✅	Ograniczone	Darmowa / $1.99	iOS

	Gamma Play Level	2	✅	✅	❌	❌	Nadmierne	Darmowa	Android

	Smart Tools Level	2	✅	✅	❌	✅	Niektóre	Darmowa / $2.99	Android





Kiedy czego używać


	Zawieszenie ramki na zdjęcia — Poziomica Google może zadziałać, ale aplikacja z kalibracją daje lepszą dokładność.

	Wypoziomowanie półki lub urządzenia — Użyj dedykowanej aplikacji z trybem powierzchni i odczytem liczbowym.

	Pomiar nachylenia podłogi — Potrzebny odczyt kąta w wielu jednostkach i funkcja wstrzymania.

	Sprawdzanie ościeżnic i instalacji — Tryb krawędzi i tolerancja są niezbędne.

	Spadek odwodnienia — Wymaga precyzyjnego pomiaru w mm/m lub procentach ze wskaźnikiem tolerancji.

	Profesjonalne budownictwo — Tylko kompletna aplikacja jak Bubble Level & Angle Gauge z kalibracją, wieloma trybami i udostępnianiem pomiarów.




Jak uzyskać dokładne odczyty


	Najpierw skalibruj — Zawsze kalibruj aplikację przed pomiarem. Kalibracja 180° eliminuje odchylenie czujnika.

	Zdejmij etui — Etui telefonu mogą tworzyć nierówną powierzchnię wpływającą na odczyt.

	Poczekaj na ustabilizowanie — Daj czujnikowi kilka sekund, aby odczyt się ustabilizował przed zanotowaniem wartości.

	Użyj płaskiej krawędzi — Połóż płaską krawędź telefonu bezpośrednio na powierzchni dla większej dokładności.

	Unikaj pól magnetycznych — Magnesy i pobliskie urządzenia elektroniczne mogą wpływać na czujniki telefonu.




Często zadawane pytania

Czy poziomica Google jest wystarczająco dokładna do majsterkowania?

Do bardzo podstawowych zadań, jak zawieszenie obrazu, może wystarczyć. Ale bez kalibracji może mieć odchylenie kilku dziesiątych stopnia, co jest zauważalne przy precyzyjniejszych pracach lub na długich dystansach.

Czy telefon może zastąpić fizyczną poziomicę?

Z dobrze skalibrowaną aplikacją nowoczesny smartfon może osiągnąć dokładność ±0,1°, porównywalną z wieloma konsumenckimi poziomicami fizycznymi. W profesjonalnym budownictwie niwelator laserowy pozostaje standardem.

Co oznacza odczyt 0,2° na płaskiej powierzchni?

Może oznaczać, że powierzchnia ma niewielkie rzeczywiste nachylenie lub że czujnik telefonu wymaga kalibracji. Skalibruj aplikację i zmierz ponownie, aby uzyskać rzeczywistą wartość.

Czy aplikacje poziomnicy zużywają dużo baterii?

Akcelerometr zużywa bardzo mało energii. Typowa sesja pomiarowa prawie nie wpłynie na baterię. Funkcja utrzymywania ekranu włączonego zużywa więcej energii niż sam czujnik.


Podsumowanie

Poziomica Google to przydatny trik na nagłe wypadki — gdy potrzebujesz szybkiego odniesienia i nie masz nic innego pod ręką. Ale do każdej prawdziwej pracy, od projektów majsterkowicza po profesjonalne budownictwo, potrzebujesz dedykowanej aplikacji z odpowiednią kalibracją, wieloma trybami i precyzyjnymi odczytami.

Bubble Level & Angle Gauge to nasza rekomendacja: darmowa, bez reklam, z pełną kalibracją 180° i wszystkim, czego potrzebujesz do wiarygodnych pomiarów.

📱 Pobierz na Android | Pobierz na iOS
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